NSC 

REFERRAL 

NOT 

REQUIRED 



•proved For R\ 



10070003-3 










4 

^ , _ 


0 - 




M4W- 

0 

' / . {J 

^ . y-2^. //? 



4^- 

/ZAyyy^j ' 





Approved For Release 2002/11/08 : CIA-RDP80B01676R0001 00070003-3 



